
TABELLA 


TENSIONI 


VALVOLA 


UCH42 

UF41 

UBC41 

UL41 

UY41 


Placca 

V 


45 

45 

60 

GO 

GOO 



NOTE 

Tensione c.c. al 1° olottrolirico: 
Teosione c.c. al *•*> elcttrolitico: 

170 V. 

145 V. 

I Letture eseguitc con voltmetro a 20.000 Ohm per V. 

(•) Corrcnte alternata. 
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